UNIVERSIDAD DE UNIDAD/SECCIÓN DE K 
CONCEPCIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA 


UAP 
Laboratorio de Citometría de Flujo HGGB-UDEC 


INSTRUCTIVO DE PAGO 


El pago del examen debe realizarse a través de depósito 
bancario o transferencia electrónica a nombre de: 


Universidad de Concepción 
RUT 81.494.400-K 
Cuenta N* 61-027409 
Banco CorpBanca 


Informar pago con comprobante de depósito y carta de respaldo, 
adjunto a la ficha de solicitud de examen y enviarla al mail 


citometriahggboOgmail.com 


El precio del examen varía de acuerdo a la extensión del estudio, 
lo que se avisará en forma oportuna. 


Los informes se enviarán al correo señalado en la solicitud. 


Dirección: Victor Lamas s/n, Edificio anatomía UdeC 2° piso, Concepción, Chile 


Fono: (41) 2203702 mail: citometriahggbOgmail.com 


